WikipediA 

Bahasa Ewe 


Bahasa Ewe (nama asli: Euegbe bahasa ) adalah bahasa 
Kwa yang digunakan di Ghana dan Togo oleh sekitar tiga 
juta jiwa (termasuk penutur kedua). 
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Ewe 

Euegbe 

Dituturkan di Ghana, Togo 


Wilayah 


Penutur 

bahasa 


Rumpun 

bahasa 


ISO 639-1 
ISO 639-2 
ISO 639-3 


Southeast corner of Ghana, 
Southern Togo 

2.5 million, 3 million including 
second language 
speakers (tidak tercantum 
tanggal) 

Niger-Kongo 

■ Atlantic-Congo 

■ Volta-Congo 

■ Kwa 

■ Left Bank 

■ Gbe 

■ Ewe 
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